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摘 要 : 随 着 我 国 广 播 技 术 的 不 断 发 展 ， 当 前 ， 我 国电 视 台 演播 室 系统 越 来 越 重 视 系统 的 安全 性 建设 。 在 新 时 代 下 ， 逐 渐 摸 
索 出 一 条 适合 电视 台 演 播 宝安 全 系统 建设 的 路 子 ， 不 断 创新 工作 理念 ， 构 建 完善 的 电视 台 演 播 室 系统 。 为 数字 时 代 的 电视 台 
演播 室 系 统 安全 保 轰 护航 成 为 决定 电视 台 工 作 的 重要 因素 。 本 文 首 先 介绍 了 全 媒体 及 电视 演播 室 系统 涉及 的 技术 及 环境 ， 然 
后 阐述 了 电视 演播 室 系 统 的 功能 组 成 和 特点 ， 并 进一步 对 电视 演播 室 系 统 安 全 性 的 构建 原则 、 安 全 系统 的 构建 策略 进行 了 探 
讨 ， 旨 在 为 新 时 期 下 电视 台 演播 室 系统 安全 建设 工作 提供 一 定 的 理论 帮助 。 
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电视 台 演 播 室 的 系统 安全 构建 是 电视 台 工 作 的 重 中 
之 重 ， 是 影响 我 国电 视 节 目 放送 的 关键 因素 。 电 视 台 的 
演播 室 系统 安全 与 其 他 环节 的 工作 比 起 来 出 错 的 可 能 
更 高 ， 因 此 ， 越 来 越 多 的 人 开始 关注 构建 电视 台 演播 室 
的 系统 安全 问题 。 电 视 台 演播 室 工作 在 电视 工作 中 相当 
于 大 脑 的 作用 ， 一 旦 演播 室 系统 出 现 安全 漏洞 将 对 电视 
节目 的 制作 和 播 出 造成 难以 挽回 的 影响 。 因 此 ， 要 摸索 
出 一 条 适合 电视 台 演 播 室 安全 系统 建设 的 路 子 ， 不 断 创 
新 工作 理念 ， 构 建 完善 的 电视 台 演 播 室 系统 ， 为 数字 时 
代 的 电视 台 演 播 室 系统 安全 保驾 护航 。 

1. 全 媒体 及 电视 演播 室 系 统 涉 及 的 技术 及 环境 介绍 
1.1 全 媒体 的 定义 

全 媒体 就 是 将 多 种 媒体 的 形式 进行 集成 ， 集 中 对 这 
些 媒体 形式 统一 表现 。 全 媒体 不 仅 包含 了 传统 的 电视 媒 
体 和 广播 媒体 ， 而 且 包含 着 新 兴 的 互联 网 等 网 络 媒体 ， 
是 当前 我 国 媒体 形式 总 的 集合 。 传 统 媒 体 的 发 展 和 传播 
的 质量 在 很 大 程度 上 决定 了 我 国 媒体 报道 的 质量 , 因此 ， 
我 们 要 不 断 加 强 对 全 媒体 概念 的 认识 ， 按 照 新 时 代 下 全 
媒体 发 展 的 根本 需要 ， 依 据 全 媒体 的 概念 有 针对 性 地 推 
动 全 媒体 的 发 展 。W 近年 来 ， 随 着 全 媒体 理念 向 传统 的 
电视 媒体 的 渗透 ， 电 视 台 开始 重视 其 设备 建设 工作 等 ， 
尤其 是 对 电视 台 节 目的 大 脑 一 一 演播 室 系统 而 言 ， 在 进 
行 系统 建设 的 过 程 中 ， 系 统 的 安全 性 更 成 为 其 中 的 重 
之 重 ,在 系统 构建 的 过 程 中 ,通过 运用 虚拟 屏幕 显示 技术 、 
大 屏幕 技术 、 全 自动 跟踪 技术 等 ， 大 大 丰富 了 传统 电视 
台 节 目 制 作 的 能 力 和 水 平 。 在 系统 的 安全 性 能 建设 上 ， 
借助 4G 技术 、 线 上 线 下 的 交互 软件 等 ， 提 升 了 电视 节目 
的 可 看 性 和 参与 性 ， 不 仅 丰富 了 节目 的 类 型 、 快 速 打通 
了 一 条 电视 台 与 观众 互动 的 捷径 ， 同 时 在 互动 的 过 程 中 
最 大 限度 地 为 演播 室 系统 的 安全 性 提供 了 保障 。 

1. 2 电视 演播 室 系 统 涉及 的 技术 介绍 

(1 ) 通过 搭建 完善 的 数字 化 节目 制作 平台 ， 有 效 地 

将 电视 节目 资源 进行 有 机 整合 ， 确 保 了 设备 在 这 个 过 程 
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中 的 作用 发 挥 。 
(2) Tally 控制 器 DCU&UMD 控制 单元 等 实现 所 有 
源 和 目的 源 跟踪 ,将 整个 系统 的 动态 Tally 和 动态 视频 统 
一 显示 在 电视 墙 上 。 
1. 3 电视 演播 室 系统 涉及 的 技术 环境 
(1) 所 有 输入 源 通过 跳 线 盘 接 入 切换 带 和 和 矩阵 的 输 
入 接口 ， 并 把 其 中 5 路 使 切换 台 和 和 抢 阵 互通 ， 这 样 信号 
可 以 做 到 任意 调用 。 
《2 ) 由 管理 平台 部 署 ， 实 现 切换 器 和 和 矩阵 的 实时 备 
份 功能 。 切 换 台 出 现 故 障 ， 和 矩阵 可 以 实时 硬 切 ， 并 且 加 
装 字幕 备份 切换 ， 可 以 确保 硬 切 时 字幕 的 正常 使 用 。 
(3 ) 备 播 服 务 器 和 延 时 器 可 以 有 效 降低 直播 故障 ， 
并 选 购 4G 回 传 系统 ， 可 以 增加 直播 的 实时 性 。 
2. 电视 演播 室 系统 的 功能 组 成 和 特点 
图 1 为 电视 演播 室 系 统 的 总 控 设备 图 : 


图 1 廊坊 台 演 播 室 系统 总 控 设备 


2. 1 全 数字 化 处 理 功 能 

演播 室 工 作 的 基本 要 求 之 一 是 需要 具有 高 图 像 质量 
和 可 靠 性 较 高 的 系统 。 要 充分 满足 这 一 要 求 ， 视 频 信号 
需要 以 高 清晰 度 进行 数字 处 理 。 设 计 和 开发 的 主要 设备 
是 为 了 适应 程序 生产 的 性 能 和 功能 ， 为 节目 制作 葛 定 基 
础 。 
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2. 2 高 性 能 的 应 用 矩 阵 控制 功能 
该 系统 配备 的 SONY 3000 切换 台 和 艾 松 的 矩阵 及 周 
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3. 2 完善 演播 室 的 系统 设备 
设备 在 运转 的 过 程 中 ， 由 于 物理 性 能 等 将 导致 设备 
量 散 热 ， 因 此 ， 在 进行 系统 安全 构建 过 程 中 ， 还 需要 


边 ， 切 换 台 用 于 信和 号 调度 。 结 果 ，DH 和 DS 信和 号 可 以 用 


一 个 矩阵 切换 ， 进 而 实现 了 对 系统 的 简化 。 由 于 插入 式 
结构 的 原因 ， 主 CPU 实现 了 耗 能 低 、 节 省 空间 的 处 理 ， 
并 且 易 于 维护 操作 。 

2. 3 电视 演播 室 系统 的 选 型 构成 

为 了 强化 电视 演播 室 系 统 安全 的 质量 ， 在 进行 设备 
选择 的 过 程 中 ， 应 以 组 合 结构 为 主要 选择 对 设备 进行 得 
选 ， 确 保单 元 模块 中 的 主要 结构 和 设备 满足 组 合 结构 。 

第 一 ， 摄 像 机 。 摄 像 机 是 演播 室 的 基础 设备 之 一 ， 
在 对 摄像 机 进行 选择 的 过 程 中 ， 经 多 方 考察 和 经 费 的 考 
虑 ， 最 后 选用 了 性 价 比较 高 的 SONY 高 清 演播 室 摄 像 机 
E85， 能 满足 我 台 基 本 拍摄 需要 ; 系统 中 摄像 机 设计 为 可 
替换 的 模式 ， 有 需求 时 更 换 很 方便 ， 图 2 设备 柜 中 就 使 
用 的 2580， 能 提供 更 好 的 拍摄 效果 。 

第 二 ， 周 边 系统 。 应 当 严 格 按照 安全 系统 建设 的 需 
要 对 系统 进行 设计 ， 尽 量 选 择 可 设计 的 周边 系统 进行 安 
装 使 用 ,中 最 后 我 们 选择 的 AXON 的 32X32 矩阵 及 周边 
视频 处 理 板 卡 ， 可 以 通过 网 络 集中 控制 ， 统 一 整合 各 个 
信号 源 ， 最 大 化 地 方便 了 使 用 。 

第 三 ， 切 换 台 设备 。 选 择 的 切换 台 设 备 应 当 立 足 于 
安全 系统 建设 和 操作 简便 等 角度 进行 切换 台 设 备 选择 ， 
我 们 选择 的 是 SONY 的 MVS-3000 切换 台 ， 功 能 强大 ， 
易 操作 。 

第 四 ，OSEE 的 分 屏 搭配 电视 墙 的 显示 系统 可 以 通过 
上 述 和 矩阵 实现 任意 信和 号 的 灵活 显示 和 部 署 ， 具 有 高 性 能 
控制 功能 的 优势 ， 尤 其 性 价 比 很 高 。 

第 五 ， 音 频 设备 采用 的 二 级 调 音 ， 一 级 在 演播 室内 
现场 收录 ， 二 级 主要 针对 节目 录制 和 传输 给 播 出 。 其 他 
的 周边 如 同步 、 通 话 、 外 来 信号 接 人 人、 传输 和 灯光 、 大 
屏幕 等 设备 不 在 本 文 详细 列举 。 

第 六 ， 系 统 融入 先进 的 网 络 技 术 。 借 助 当前 先进 的 
网 络 技术 等 ,将 集成 设备 下 的 管理 系统 、 交 换 机 、 和 矩阵 、 
摄像 机 等 设备 进行 特别 设置 。 通 过 使 用 这 些 系 统 ， 可 以 
用 计算 机 全 程 监视 和 操作 设备 ， 并 且 可 以 保存 和 调整 各 
种 数据 等 。 


图 2 廊坊 台 演播 室 一 级 二 级 调 音 


3. 提升 电视 演播 室 系统 安全 性 的 对 策 建议 
3.1 全面 应 用 全 媒体 

随 着 全 媒体 的 出 现 ， 对 传统 电视 台 演 播 室 系统 安全 
工作 而 言 既 是 一 个 难得 的 机 遇 ， 又 是 一 个 不 小 的 挑战 。 
首先 ， 应 当 对 全 媒体 的 内 涵 有 一 个 全 面 、 正 确 的 认识 ， 
能 够 让 电视 台 工 作 顺 应 全 媒体 时 代 的 发 展 需要 ， 才 能 促 
进 全 媒体 在 演播 室 系统 安全 建设 中 得 以 落实 。™ 


确保 有 相应 的 降温 设备 维持 设备 工作 的 稳定 性 。 在 电视 
节目 制作 过 程 中 ， 有 多 种 多 样 的 信号 以 及 其 余 平台 的 节 
目 信 号 的 干扰 ， 导 致电 视 台 节目 信号 在 传输 的 过 程 中 受 
到 影响 ， 影 响 节目 播 出 效果 ， 因 此 ， 还 需要 相应 的 信和 号 
屏蔽 器 等 ， 避 免 外 来 的 设备 、 信 和 号 等 对 电视 台 节目 的 正 
常 传输 造成 影响 ， 确 保 电 视 台 演播 室 系 统 的 安全 、 稳 定 
运行 。 
3. 3 选择 高 性 能 设备 

对 电视 演播 系统 中 的 设备 选取 要 合理 ， 不 能 只 重视 
对 价格 的 要 求 ， 对 设备 的 安全 性 也 不 能 忽视 。 为 了 提高 
电视 台 演 播 室 系 统 的 安全 性 建设 效率 ， 在 对 系统 设备 进 
行 选 择 的 过 程 中 应 当 更 加 小 心 谨慎 ， 要 注重 设备 选择 的 
安全 性 和 效率 性 ， 重 点 对 设备 的 型 号 等 细节 问题 进行 核 
寸 ， 确 保 选 择 的 设备 是 演播 室 中 最 终 投入 使 用 的 设备 ， 
确保 设备 建设 能 够 满足 相关 安全 性 建设 的 要 求 。 巴 
3.4 建立 全 数字 化 处 理 系 统 

随 着 我 国信 息 全 媒体 时 代 的 来 临 ， 将 演播 室 系 统 进 
行 全 数字 化 处 理 成 为 必然 趋势 。 数 字 化 处 理 系统 相 比 传 
统 演播 室 处 理 系统 而 言 具有 体积 小 、 处 理 速 度 快 、 效 率 
高 等 优势 ， 将 摄像 机 、 切 换 台 、 音 视频 系统 等 通过 数字 
信号 有 效 连 接 起 来 ， 能 够 避免 各 环节 工作 中 可 能 出 现 的 
误差 。 另 外 ， 全 数字 化 避免 了 人 为 操作 可 能 带 来 的 安全 
风险 ， 提 升 系 统 安全 性 。 
结语 

综 上 ， 随 着 我 国 媒体 领域 不 断 取得 新 的 发 展 ， 对 电 
视 台 演播 室 系 统 的 安全 性 也 提出 了 更 高 的 要 求 。 为 了 保 
证 节目 的 制作 和 播 出 ， 只 有 不 断 地 对 演播 设备 进行 调试 
和 改进 ， 加 强 对 系统 的 安全 性 构建 ， 才 能 在 保障 电视 台 
正常 开展 工作 的 同时 为 人 们 带 来 更 加 优质 的 新 闻 节 目 ， 
这 也 是 人 们 生活 水 平 不 断 提高 后 对 电视 媒体 工作 提出 的 
新 要 求 。 别 
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